





En la ciudad de Paso de los Toros, a los treinta días del nes de marzo 
de mil novecientos sesenta y siete, la Adrinistración General de las 

Usinas Eléctricas y Teléfonos del Estado, hace entrega a la Administra ` 
ción de los Ferrocarriles del Estado de los materiales de la vía férrea 
tramo Rincón dei Ponete - Paso de los Toros, de acuerdo a lo disnuesto 


por Re 66. -214, 378 Te DADA + a 
El meteríal de referencia, fué retirado nor AFE, nabiendo finalizado di 
cho trabajo el día veintiuno de cicienbre de mil novecientos sesenta y 








Clase de material Clas. -Unidad Cantidad 
Cruce diamante de 100 Lbs trocha 1m5 y 3m05 Bel Juego 1 
Bulones de vía 100 Tbe P.l Kao s 4 
Chapas de vía comb, 100/80 Les B»1l Pre, 4 
Aguja de 80 Ilhs de 15' CUR s/conteriel Ge2 Juego 1 
Aguja de 80 Lbs de 15' CR 8/cont. riel Col Juego 1 
Fulones ¿e vía 80 Iba Bel X.O 7371 
Barras de cambio 80 Tbs con curva lm38 Bel Neo 1 
Barra de cambio 20 lbs c/curva y ojal 1138 B-1 Wo 1 
Barra de cambio 80 Lbs recta c/horquilla 1:08 Bl Mo 1 
Bulones de cambio tipo G de $8" x 3/h" Pl N.O 109 
Calzo descarrilador E.l "MO 1 
Clavos de vía de 5/8" Nel N.O 3780 
Clavos de vía de 3/Ġh" Pel N.O 65412 
Chapas de vía comb., 80/55 Tba Bl Pre h 
Chapa asiento corazón de 15"x8"x5/8" PB. * No 1 
Chapa asiento corazón de 1£5£"x3"x5/8" Rel X.O 1 
Chapa asiento corazón de 17"x8"x5/8" Rel N.O 1 
Chapa asiento corazón de 171"x8"x5/8" Rel N.O 2 
Chapa asiento corazón de 20"x8"x5/8" Bel N.O 1 
Chapa asiento corazón de 221"x8"x5/8" Bel N.O 1 
Chapa asiento corazón de 23"x104"x5/8" Bl eO 1 
Chapas para talón de aguja de 80 Lbs Fsl M.O 2 
Chapitas apretadoras para cam io de BO Lbs Pel N.O 68 
Chapa asiento contra riel corazón 14 "x1"x5/8" Bel N.O 18 
Chapa asiento contra riel corazón 9%" x4"x5/8" Bel Neo 4 
Corazón de 80 Lbs de 1 en 10 CUR B.2 Juego 1 
Corazón de O Lbs de 1 en 10 CUR (desarmado) C.2 Juego 1 
Contra riel p.corazón de 80 Lbs de 717 Bl Juego 1 
Contra riel p.corazón de BO Lbs de Ba38 (desarradoC.2. Juego 1 
Contra riel p.aguja de 80 Lbs 8m33 (s/zapatas) P.1 Juego 1 
Durmientes 2/d4ura clasificación a deterninar deg- 
pués del desarmado mm om om m me me ae m o cr a a e N.O = 
Clasificación B,1 =- 5.2 Cel leña = 13945 
Durmientes de cambio Lm20 a mho” - Rel Neo l; 
Durmientes de cazbio noo Bel M.O 10 
id m80 P.1 MeO 7 
1á 3miO Pel Neo 2 
ía 3m20 Bel Neo 6 
18 3009 Bel  N.o 5 
iå | 2B0  : ” Bel NaO 1 
Eclisas de vía 80 Lbs medurmpmadera tipo Be B.1 Prs 2004 
Ghapas de vía comb. 65/80 Lbs R.l Prs 2 
Eclises de vía Iba 80 .p.durmientes madera (hembra) P.l Neo 2 
Feclisas de vía 80 bs p.dur.madera ` Prs 2 
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de materia Clap. -Unidad Cantidad 





Pedestal de cambio c/palanea rota $ 
Pedestal de cambio c/palanca aS Pai 3 
Rieles de 80 Lbs Krupp 12100: B.1. N.o 1504 
Ec de 80 Lbs Krupp 12:00 C.2 N.O 33 
1d, B.1 N.o 398 
y C. 2 N.0 T 
e | = * meo 1 
. te : Nao 
dd ..6m25 C.2 Neo i 
t B C.2 N.O 1 
d z 1 Bl No. 
tå 11m75 Bel He o í 
18. ; | 11m70 Bel N.O 2 
iá 11m60 Be 1 N.O 1 
iad 11m50 Rel Ne O 1 
78) ia llino Rel N.O 1 
1d 11 más Bl R.o 1 
ía 11105 Rl N.O 1 
ia 11m00 B.1 Mo 14 o 
| la 10m15 | Bel N.O 1 
g id 10m00 Rl Mo 5 
ia 990 R.1 N.O 1 
ia 39155 Bel K.o 1 
14 9150 : =.1 Ko * 1 
4s ë ai Re i E. 9 1 
Bs LE] a 
iad 8m95 i Be i i o 4 
id 8m45 Rel N.O 1 
ia 8m38 Bel No 2 
e 8n25 Beil N. 0 1 
id 7m87 B.1 Heo 1 
ià PAT? 0. B.l N.0 1 
po 14 l 7m60 B. 1l Ne O L 
E íg fal2 B.1 N.o 1 - 
= Seid 6m57 Rel M.o 2 
| E - na | Bel. NO 2 
E B.1 N 
F EET iå 6m65 e 1 ia 3 
à , + pm > y 1 He o a 
oi Del N.o l 
| A a B.l N.O 1 
w -åa 5195 RI No 2 
4d 5175 B.1 N.O 1 
Y ».1l xo. Oo 1 
~ . 5150 z B. i Ne Le! 5 
é 545 Bal N.o 1 
1a 5m35 Bl Ro 1 e 
ia t "> Bei Ne O 1 
: O dl »B.1 Ne 
18 3m70 Rel Ne a 7 
14 “7125 | Co 2 Ne. O 2 
ia 5175 C.2 R.O 1 
ia | 5238 . C.2 N.o 1 
la 1im80 y Ga 2 i Ke D 1 
ía Lma7O c.2 NM. 0 1 
ia 2:00 C.2 N.D 2 
Rejilla gda. ganaão de 2m01x1m38 B.1 Ne 0 3 
7 - "Y 2mOlximh3 Bal ND 3 
> E "  " 2m01x1m28 3 Bel K.o 5 
a = bl h 27n01x1m60 sl Ne O 10 
| a E k , 2m60xlm65 (esviaje->) B.1 No 1 
- e "  " 2m10x1m70 fesviaje j Bl No 1 
" ——" 2m60x2m10 desviaje ) B.I Na a 
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Tanque para agua Cap. 16.000 1 


Tacos de madera dura de lago 
Zorra conún de vía con ruleman 


Vigas m/dura 2m 
Va pl 2m05x0m 
Bulones de vía de 65 


E€O0xOm 350x030 
30x0m 30 
lbs de 3/4* 


Agujas de 55 Ibs de 6'7” Krupp s/contra 
riel ni chapa diamante 
Aguja de 55 Lbs de 8'L" Krupp s/contra 
riel ni chava diamante 
Aguja de 55 Lbs de 8*hk" Krupp con contra 


riel de Lha75 


aja de 55 Lbs de 8*'14" Krupp con contra 


Aguja d 
riel de hm?75 dbrecha 


Aguja de 55 Iba 8h" s5/contra riel c/chapa 
diamante Krupp izquierda 


Bulones de 55 Lbs 


Berra de cambio 55 Lbs de horquilla «des 


2100 (torcida) 


Barra de cambio 55 Lbs de horquilla y ojal 0n58 


Corazón de 55 Lbs de 1 en 7 Krupp 
Corazón de 55 Lbs de 1 en 7 Krupp 


Corazón de 55 Lbs desarmadoa s/chapa diam. l en 7 
Corazón de 55 Lbs de 1 en € 


K rupp 


Contra riel de 55 Lbs de lya75 para aguja Krupp 


Contra riel de 55 Lbs de lm75 p.aguja Krupp der. 
Contra riel de 55 Lbs de 3m00 p.aguja Krupp izge 
desarmada con cojinete 


Contra riel de 55 lbs 
derecha desarmado 


de 


3m65 para aguja Krupp 


Contra riel de 55 Lbs p.corazón de 7m16 Krupp 


(1 juego desarmado) 
Contra riel de 55 Lbs 
izquierdo 

Centra riel de 5% Lbs 
(1 juego desarmado) 
Contra riel de 55 Lbs 
Contra riel de 55 Lbs 
Contra ríel de 5% Lbs 
Contra riel de 55 Lbs 
armado 

Contra riel de 55 Lbs 
Erupp desarmado 


Eclisas de vín de 55 Lbs 
55 Lbs 


Eelisas de vía de 


de 7m16 Xrupp para corazón 


de 


de 
de 
de 
de 


de 


7m26 Krupy para corazón 
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Clas. -Unidad Cantidad 


Rel 


Da ig 


Sel 
Bel 
Pel 
B.1 


Ral 
Bel 
Bel 
B.1 


8.1 
Bel 


C.2 
Bal 
B.1 
2. 2 
0.2 
Bel 
Rel 
Rel 


Bel 
Bel 
Bal 
B».1 


Bel 


7m10 p.corazón Krupp izg P.1 
7m55 p.corazón Krupp der. B. 1 
lm05 pecorazón Krupp đer. Rel 


7232 p.corazón Krupp de- 


12m00 p.corazón Hoesch y 


lisas 


Rieles de 55 Lbs Krupp de 12m00 
14 


1d 
id 
16 
ia 
ia 
id 
1d 
1d 
1d 
14 


12200 

11m90 a 11m95 
11:85 

1175 . 
11m70 

11m60 

111055 


Pel 
Bel 
Be 1 
Gs 2 
Be 1 
Rel 
Bel 
«Ba L 
B., 1l 
Ce 2 
Bel 
B.1 
Bel 
Bel 


Bel. 


del 
B. 1 
Bel 
B.1 
Bel 
Rel 
Bel 
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Juego 
Juego 
NeD 
ReO 
Neo 
ÑO 


Juego 
Juego 
Juego 
Juego 


K.0 
NaO 


KN. O 

de 0 

Juego 
Juego 
Juego 
Juego 
Juego 
Juego 


Juego 
Juego 
Juego 
Juego 
Juego 
Juego 
Juego 
Juezo 
Juego 
Juego 


Pra 
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Rieles de e 55 1 Lbs Xrupp de Ba38 
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tas firman al pié el Sr. Enrique STE 
ción de los Ferrocarriles del Estado y el Sr, 

piotecotón General de las Usinas Eléctricas 
cun mismo -ai y valor, en lugar y fecha 
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Rincón del Bonete, 20 de setiembre de 1966, 


Br. Ing. Jefe del Depto. de Centrales Hidroeléctricas.” 





En el Contrato celebrado entre AFE y UTE referen 
te a canje de material ferroviario, no fue inciuído el si~- 
guiente material depositado en esta Central: 


113 Ton. de rieles de 25,5 Km. 

28 y» yè al " 39,17 + 
1200 REclísas pera los rieles anteriores. 
Varios lotes de bulones y cáavos de vías. 


| Según lo conversado con 1a gente de la Regional 

de ABE, el material mencionado le sería de utilidad en la 
línea a Saltos | | 

Se propone incluírlo en el contrato, a los mis- 
mos niveles de precios pero con la condición de que el ma- 
terial correspondiente que entregue AFE, lo sea libre de 
flete en las estaciones que indique UTE, para compensar el 
no gasto de levante de vía. pe 

| En conversación telefónica mantenida en el día 

de hoy, el Inge D'Amado 4e Electrificación Rural se manifes 
tó de acuerdo con este proceder. | 

Conviene actuar rápidamente, pues de levantarse 
la vía a Paso de los Toros antes de decidirse este asunto, 
el transporte del material a Paso de los Toros ocabionaría 
una erogación innecesaria. - 0 

Saluda a Vd. atte.» 

DA/¿dWM. > > 


hi ad: DIEGO ALGORTA 
e INGENIERO JEFE en el 
SARTAMENTO C= maA S HIDRODSLECIRICAR 









COPIA- 


ADMINISTRACION GENERAL 
DE LAS USINAS ELECTRICAS 
Y LOS TELEFONOS DEL ESTADO. - 


SECCION CONSTRUCCION Y AMPLIACIONES 


Montevideo, nayo 31 de 1966, - 





En relación a la nota A? 6152 del 24 de enero de 1966 de la Admi- 
nistración de los Ferrocarriles del Estado que refiere a la permuta de 
material de vía del ramal Paso de los Toros -~ Rincón del Bonete de propie 
dad de UTE por similar usado de dicho organismo, y actuando el Ing. Jan- 
kiel Maniewiecz de la Gerencia de Vía y Obras- en representación de AFE y 
el Ing. Rodolfo D'Amado del Depto. de mlectrificazción Rural en represen- 
tación de UTE, elevan conjuntamente a consideración de sus respectivos 
Directorios el presente infommes; 


1) De acuerdo a los datos contenidos en el Exp+.97109/5-de UTE es- 
ta Administración cuenta con 1700 rieles de 80 1b/yd, de 12, 19m8. 
de largo y accesorios y 15,360 durmientes que pertenecen al antes 
citado ramal ferroviario, de los cuales 127140 en buenas condiciones 
de ubo.” 
2) Según valores actuales provenientes de licitaciones recientes 
de AFE, el material de rieles y accesorios, nuevo, puede cotizarse 
en UTE en U$S 150 la toneladas CIF Montevideo. - Los durmientes nue 
vos se valoran en U$S 6 c/u.- A los efectos de la conversión a va- 
lores moneda nacional, se toma el tipo de cambio U$S “e $64.70 
(Banco República Vendedor al 30/5/66) . - 
3) Be establece una depreciación de LO% para los rieles, 60% para 
los accesorios (eclisas, bulones, y clavos de vía) y de 50% para 
los durmientes.- 
4) De acuerdo a las consideracións precedentes, el valor del mate- 
rial propiedea de UTE, se eleva a 3 
822 Ton. rieles x 150x64.70x0.6 =$ l 786. $06. 60 
208 *  — acces.X 150x64. 70x0. 4 =" 776.400. 00 
12750 durmientes x 6x61,79x0.5 = "2.172.834. 00 
i $ 8.035.740. 60 
5) AFE está en principio dispuesta a levanár a su costo el mencio 
nado material de su actual ubicación y a entregar en permuta a UTE 
rieles de mayor uso, de 20 y 32 Kgs. por mt. y largo mínimo de 5 m 
material que quedaría a disposición del ultimamente citado organis 
mo en depósitos de Peñarol y que a los efectos se tasa a razón de 
$ 3 el Kg. lo gue hace un total der $ 8.035.740.605 2.678. 580 Kgs. 
6) Dentro de las cantidades antes mencionadas, AFE se compponete 1 





entregar, de sus actuales existencias en Peñarol, las siguientes 
cantidades ĉe rieles a ser empleadas de inmediato por UTE como co- 
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el en definitiva resuelvan los respectivos Directos de ambos. orga- 





1700 rieles de 7,32 m de largo y 32 Kg 
EA | 
E F, 


7) El tonelaje inmediatr-»amente antes citado simitirá var-iaciones pz 
porcionales en más o menos de: acueráy a las: cantidades de material 
a entregar a UTE, las que se. Sonerin esgún los valores antes conve» 
nidos,- O u h i ; f 







-8) Las condiciones estipuladas en el presente, informe para la perm 





ta de materiales se entenderán conventitas "Ad referendum" de lo que 
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Montevideo, 2 de agosto de 1966,- 


Re 66. -214 378 


TRAIDO a Sala el Expediente No. 97.109/7 en el que se adop- 
tara la R.66.-212.749, del 8 de julio de 1946, por la cual se apro 
baron las condiciones en que se efectuaría la permuta de materia- 
les de vía del ramal Paso de los Toros-Rincón del Bonete, proviedad 
de UTE, por similar usado de AFE, para ser empleado para postación 
de Eleetrificación Rural, - 


ATENTO a lo informado por el Depto, de Hlectrificación Rural 
con fecha 21 de junio ppåo., acerca de que se padeció error en el 
cálculo del valor de parte de dicho material, siendo el importe to» 
tal de la erogación de $ 8.066.796,60 en ves de $ dois. 60 apro- 
bado por ia mencionada resolución; y 


ATENTO a que la Administración de Ferrocarriles del Estado por 
Oficio No. 378/66 de 8 de julio último, comunica la resolución del 
Directorio No,1.494/66 por la cual aprobó el proyecto de convenio 
elaborado por representantes de ambas Instituciones para realizar la 
permuta del material de que se trata y solicita a la vez la confor- 
midad del Directorio de esta Administración, = 


EL DIRECTORIO DE U.T.E RESUELVE; 


le~ Establecer en 8.066.796,60 el valor del material propiedad de 
ia UTE a permutar por similar usado de AFE, autorizado por R66,- 
212.749 del 8 de ¿unio de 1966, = 





2.- Fijar en consecuencia en $ 2.688.932 kilogramos el tonelaje eg- 
timado del material a ser entregado por AFE.- 
Ofíciese por Secretaría a AFE comunicándole lo dispuesto por 
la citada R.66.-212.479 con la rectificación del valor establecido i 
por la presente resolución.= >» 
Cumplido, vuelva a la Asesoría Letrada, - 


-Carlos M. Garat 


Presidente 





ñeyrúa Winterhalte 
Pro-Secretario General. 


f c/dvnm. - 





—- 


Montevideo, 8 de junio de 1966, - 


Re 66. -2 12 749 


VISTO nuevamente el presente expediente en el cual se propo- 
nen las condiciones que se efectuará la permuta de material de vía 
del ramal Paso de los Toros-Rincón del Bonete, propiedad de la UTE, 
por similar usado de AFE para ser empleado para postación dé Electri 
ficación Rural, y 

CONSIDERADOS los informes producidos precedentemente, de los 
cuales se desprende: 

a) El valor del material apical de UTE, se eleva as 
822 Ton rieles x 150 x 64.70x0.6 = $ 14.786,506,60 
208 *" acces, x 150 x 64, 70x0.4 = " 776,100.00 

12740 durmientcs x 6 x 6h4.70x0.5 = ' 2h72, 85l, 00 





b) AFE está en principio dispuesta a levantar a su conte el mencio 
nado material de su actual ubicación y a entregar en permuta a 
UTE rieles de mayor uso, de 20 y 32 Kgs. por me y largo mínimo de 
5 m, material que quedaría a diposición del últimamente citadb Or 
ganismo, en Depósito de Peñarol y cue a los efectos de tasa a razón 
de $ 3,00 el kilogramo, lo que hace un total de: 


3 3.035. 740,60 a 2.678.580 Kgs. 


c) Dentro de las cantidades antes mecionadas, AFE se compromete a en 
tregar de sus actuales existencias en Peñarol las siguientes can- 
tidades de rieles a ser empleadas áe inmediato por UTE como colum 
nas destinadas a sus trarajos de Electrificación Rfiral en cursos 
1.700 rieles de 7.32 m de largo y 32 Kgs./mt. 398 To 

36  " " 9.15m" HO A? 92 T. 
2s 000 e " 9,15m" " è “ gg” 366 T. 

d) El tonelaje inmediatamente antes citado admitirá variaciones pro- 

-porcionales en mas o menos de acuerdo a las cantidades de material 


a entregar a UTE, las que se tasarán según los valores antes con- 
venidos 3 


EL DIRFCTORIO DE LA UTE RESUELVE: 
l.- Aprobar y tomar como resolución los aprtados a) ,b),0) y d), pre-e, 
cedentemente trasnscriptos.,- w 
2.- Que por la Sección Jurídica se redacte el contrato definitivo 
precisando los términos de la transación, así como los plazos de 
entrega de las destintas partidas conque saldará el importe de 
los materiales que retire AFE del ramal de vía de la referéncias 
Å BUB efectos, pase por us orden, a la Gerencia de la Divi- 
sión Usinas y a la Sección Jurídica. - 
G.Piñeyrúa Winterhalter 
José Eugenio Gil.- | 























Montevideo, noviembre 15 de 1966. ~+ 


Sr. Sub-Ger. de Ampliaciones. - > 


p= : : E din 

5 o Este Depto comparte las condidones propuestas por el | 
Ing. Algorta en su informe a Fs h. Queda entendido que de acuer- 

do a las condiciones convenidas, el canje de rieles deberá hacer 


“se según la relación de tonelajes: 


E 


pe Ox 614.70 x 96 | 
A AAA e i. jh FE en 
E ls 2000 1.941 Toneladas de rieles de A 
desuso. por cada tonela'a de tieles de UTE. t150 x 64.70 X 0.) . 
a eel | 3000 eS 


1.294 Toneladas de rieles de AFE en desuso por cada tonelada de 


accesorios de vía de UTE. 
Este Depto hace constar que el tipo de material que se 


adapta sin problemas a sue trabajos de postaciones corresponde 
E, al riel de 32 Egs/mT y en largos iguales o superiores a los 9 m 
$ = Por esta razón juzgamos conveniente gue sea exclusiva 
a mente tal clase de material la que se acepte” de AFR en canje 
en esta nueva operación a concertar.- : 


Saluda a Ud. atte., 


o |» 
V B Rodolfo R. D'Amado 


Otto Vicente Muzio Jefe Ing.Dpto Elec. Rural 
Inr.Jefe Depto Flec.Rural 


¡FIS | oooo 000 0000 


pon teva af 12 de diciembre de 1966. - 


pa 
E e 
== 


Ene as expresando que esta Sub-Gerencia no tie- 
coc ne nada más que agregar a lo informado oportunámente.- 


Ing.Roberto Maisonnave 
Sub-Ger.Ing.Gener.Energía 
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| _Fontevideo, 10 de enero de 1967. - 
- R+67.-10L, 


MER VISTO este expediente, que se eleva con informe del Inge 
Ate Jefe en el dpto de Centrales Hidroeléctricas en Rincón del Bome- 
e tes. don: “iego Algorta en el cual expresa cue en el contrato cele- 

-= brado entre AFE y UTE referente a canje de material ferroviario, 

aa o roe incluído el CEDE A depositado en la ciudad Cen 

3 =>? tral: : 
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es" | 113 Ton đe rieles de 29,9 K/m i 

FE id 38 H p n y 39 e tt 

A 1200 Felisas para los rieles anteriores. 

| “tarios lotes de bulones y clayos de vías y 
CONSIDERANDO el informe de fecha 15 de noviembre de 1966 

del Depto de Electrificación Rural, que dice: - 

"Este Depto comparte las comunicaciones propuestas por 

el Ing. Algorta en su informe a Fs 4. Queda entendido que de a- 
cuerdo a las condiciones convenidas, el canje de rieles deberá 


ñ E hacerse según la relación de tonelajes:; 
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Bonete. 
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